Cztonek Związku Zawodowego Pracowników Państwowych R. P., Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Likwidacyjnego w Krakowie, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 


Polski i trzykrotnie Złotym Krzyżem Zasługi 


zmarł dnia 2 lipca 1947 r. przeżywszy lat 67 
uroczystości pogrzebowe i wyprowadzenie zwłok odbędą się dnia 5 b. m. 
o godzinie 8% rano z kaplicy na cmentarzu rakowiekim 


o czym zawiadamiają 


Związek Zawodowy Pracowników Państwowych R. P 
Koło Pracowników Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 


w Krakowie 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Kraków. pl. Kzosepański L. 2 — Telefon 555-67 


